Work Order: 


DART AEROSPACE LTD 


Rie ace ae ene ee ete eee 
Description: Bar Part Number:|  D4455-14 | 
Eea a e ee 
Inspection Dwg: D4155 Rev: E Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Drawing Fa | Actuat A il Rosa Method of č i ] 
olerance cce ejec 2 omments 
Dimension Dimension p : Inspection 
0.50 +/-0.030 
4.00 +/-0.030 


1.75 +/-0.030 

0.18 l +/-0.030 

0.200 +/-0.010 o 
PS 


— 
0.98 +/-0.030 
DS 4.05 +/-0.030 
9.05 +/-0.030 
14.05 +/-0.030 
[ 25.05 +/-0.030 
[ 30.55 +/-0.030 
47.34 +/-0.030 
61.34 +/-0.030 
81.34 +/-0.030 | 
86.84 +/-0.030 | 
— ana 
[ 
a 
Measured by: Audited by: Preliminary Approval: | 
Date: Date: Date: | 
Rev | Date | Change Revised by Approved | 
10.10.08 | New Issue 


A 
B | 11.06.21 | Dimensions updated per Dwg Rev B 
Cc 

D | 14.02.27 


12.09.26 | Dimensions updated per Dwg Rev D 
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Dimensions updated per Dwg Rev E 
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